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ABSTRACT, - A tadpole of Pelobates fuscus grom Châtel-de-Neuvre 
(Allier, France} mentioned by PELLEGRIN (1923) proved to be a misidentified 
giant karva of Rana gr. esculenta. 


PELLEGRIN (1923) a signalé la capture d'un têtard de Pélobate brun 
(Pelobates fuscus) faite en janvier 1923 dans un étang de Châtel-de-Neuvre 
(Allier). L'examen du spécimen conservé au Laboratoire des Reptiles et Amphi- 
biens du Muséum national d'Histoire naturelle sous le n° MNHN 1923-40 a 
montré que la détermination était en fait erronée. Il s'agit en réalité d'un 
gros tétard de Grenouille verte (Rana gr. esculenta). Nous reviendrons plus 
longuement sur cette question dans un prochain article (MORERE, en prép.). 
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